62
Zusammengesetzte Stromkreise.
0± in. Reihe angenommen werde. Cn ist ein verlustfreier (Luft-) Kondensator von bekannter Kapazitat, RB und J?4 kapazitats- und induktionsfreie Widerstande, (74 ein veranderlicher geeichter Kondensator.
Da hier 0)0 = 0, <p« = — 90° ist, wird
und
cos <p^^= — sm 9"4, Daher
— sin cp^ = cos <^4. __z1__    ^ cos <p1    __  R1
Fig. 4?.
somit
Ebenso wird
2/4          2/4COS<?4
Der Verlust ist       ^^
?1,   worin Px die Spannung   an Cl
und 02 ist.    Ist JR3  gegen  den groBen Widerstand J?a zu vernach-lassigen, so ist angenahert Px gleich der Spannung der Briicke P.   Da
cos 9.,      — sin 99^
wird nach Einsetzen des Wertes von
worin fiir kleine Winkel — sin <p4 ^ — tg <p± = jR4 co (74 gesetzt werden kann.
25. Erzeugung von 90° Phasenverschiebung zwischen Strom
und Spannung.
Fur MeBzwecke (Zahler) ist es oft notig, eine Phasenverschiebung von genau 90° zwischen dem Strom einer Zahlerspule und der Spannung zu erzeugen. Da eine Drosselspule stets einen gewissen Ohmschen Widerstand hat, ist der Strom gegen die Spannung an der Spule um weniger als 90° phasenverschoben, es sind daher bo-
..J^.K^'U      »^««     ^«««^    ~,'«,*~«    T~,V
U__,1_.,*„!_^t einer Induktivitat in der Briicke zu vergleichen.
